АІК УЕМТ 610013 


ПСНТ ЕІХТОКЕ 
610012 ОК 610014 


4Х #6 КІМС ТЕКМІМАІ 36152 


610011 КНЕОЅТАТ 


6.0-8.0 


ЗРИСЕЅ 


КЕМІЅІОМ 
А КЕРКАММ ; КНЕОЅТАТ КОТАТЕР 180°. 3/12/91 СІН 


|А | КЕПКАУ/М ОМ САР. МО КЕМІБІОМ МЕЕРЕР. | 8/11/94 СІН 


В | АррЕр 5СНЕМАТІС ГАҮО0Т 4102108 СІВ 
С | СОККЕСТЕР АІКЕКАМЕ У/ІКЕ МОЈМВЕК5 9/22/11 СІВ 


АМР 1-480305-0 
(ЗХ) РІМ 60618-1 


СА1 Е 


АМР 1-480303-0 
(3Х) ЗОСКЕТ 60617-1 


с. 
-. 


ШСНТ ҒІХТМВЕ ТУЫ 29-8-2 ЅРШИСЕ 


320559 
Е4МЕ РІШОТ 
[Е2МЕ РА55 


ӚРИІСЕ 
320559 


ӚРИІСЕ 
320559 


ЕЗЕ РОТ 
Е1Е РА55 


СНТ ҒІХТОКЕ 


610011 КНЕО5ТАТ 


Ү/ІКІМС ЭСНЕМАТІС 


МОТЕС5: 
1. Ү/ІКЕ 15 МІІ-М/-22759/16-20 ОК ЕОШМАГЕМ№Т 


ОКАУ/М РАТЕ 
ВКЕАК 5НАЕР ЕСЕ5 х. 8-11-94 


СНЕСКЕР РАТЕ 


ОМЕЅ5 ОТНЕКМ/ІЗЕ 5РЕСІНЕО 


БІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМ ІМСНЕЅ ОЕЅІСМЕР РАТЕ 
ТОГЕКАМСЕЅ АКЕ: Тіс 
ҒКАСТІОМЅ ПЕСІМА: АМСІ.Е5) 
+118" ? 


Х +050 +2 АРРКОУЕР, РАТЕ 
ХХ +.030 СІН 8-1 1-94 


ХХХ +.010 


А 
АУТАТІПЫ 
РОМЕ МСНТ 
ҮМКІМС 


0! Мито 
ТНІ5 ООСОМЕМТ ІМСІООЕЅ ІМЕОАМАТІОМ РЕОРКІЕТАКҮ анто Мт (51420-8 
ТО СЕМЕУА АМІАТІОМ АМО ЅНАШ МОТ ВЕ ОЅЕР ОЖ ВИРИСАТЕП ВҮ 


512Е 


АМҮОМЕ М/ТНООТ ТНЕ М/БІТТЕМ РЕКМІ55ІЮМ ОҒ СЕМЕУА АМІАТІОМ, ІМС |Р № СА129 р [|ѕсаемоме |5414 1 


2 1 


